جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2107 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 3 راسه المتوسطه / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: مدرسة الحوراء الاساسية الأهلية للبنات 


_ 1 | 1421922107001 _| ايات محمد شعييث مري 000000 |0 50 | 62 | 42 | 50 | مل | 0 
2 | 1421922107002 | دينا وسام جمعه مسير ||| 56 | 50 | 50 | 34 | مسل | 0 
3 | 1421922107003 | ريم عادل كامل حمودي __| 60 | 58 | 50 | 55 | ناجم | 23 __ 
_ 4 | 1421922107004 _| فاطمة حسين فاضل ماتع | 83 | 58 | 50 | 74 | نج | 25 | 
_ 5 | 1421922107005 _| فاطمة عادل يوسف عطية 0000 |20 4 | 57 | %6 | 31 
6 | 42922107006 | فاطمةعدي مهدي نعمة | 65 | 55 | 72 | 83 | ن | 25 _ 
7 | 1421922107007 | فاطمة علي محمد مقتن | 58 | 54 | 50 | 60 | نجج | 22 _ 
_ 8 | 1421922107008 _| مريم سمير عبد الله يوسف | 65 | 60 | 50 | 68 | ناجم | 24 __ 
_ 9 | 1421922107009 | ملك صالح فليج حسن 00000 | غ | غ | دغ | Êê‏ 

16 | 1421922107010 | منار علي جيثوم كريدي ا | 67 | 59 | 349 | 76 | مطل | 0 
11 | 2207011 | نرجس فلاح مهدي نمة 000 | 64 | 42 | 50 | 61 | مسل | 0 
12 | 1421922107012 _| نور الزهراء رعد عبد الزهره جيرا | 50 | 50 | 23 | 5_| مل | 0 00 | 












رتوت | اتتجحون | اسون | اتسين | اتسية وة 






برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


